(Theoretische) Gliederung des Regiments ,, Der Führer” 


(zusammengestellt von Dr. Nicolas Mengus) 


ORGANISATION THEORIQUE 
DU SS-PANZERGRENADIER-REGIMENT 4 « DER FÜHRER » 
AU PRINTEMPS 1944 
(en gris : la 3° compagnie) 


La compagnie de commandement (14 officiers, 55 sous-officiers, 104 soldats, 5 Hiwis = Hilfswillige, 
auxiliaire de l'armée originaire de l'Est) comprend : 1 peloton motocycliste (théorique) ; 1 peloton de 
lance-flammes (soit 6 SPW (= Schützenpanzerwagen, blindé semi-chenillé) SdKfz 251/16 dont 3 seront 
affectés à la 16. /SS-Pz.Gren.-Regt 4 « DF ») ; 1 canon-antichar Pak 40 (7,5 cm) ; 1 peloton de 3 SPW de 
transmissions ; 1 ensemble symphonique. 

Total : 14 SPW de type m.SPW SdKfz 251 dont 6 SPW de type SdKfz 251/16 et 7 de type m.Pz.Fu SPW 
SdKfz 251/3 ou 251/11. 


1./SS-Pz.Gren.-Reg. 4 (mot) 11./SS-Pz.Gren.-Reg. 4 (mot) 
« DF » Stab « DF » Stab gp Stab 


Cdt: SS-Stubaf. Adolf Diekmann | Cdt: SS-Stubaf. Herbert Schulze | Cdt: SS-Stubaf. Helmut Kämpfe 
(4.44-30.6.44) (11.43-1.7.44) (12.43-9,6.44), puis SS-Ustuf. 
Stabskompanie Stabskompanie Heinz Werner 

Médecin : SS-Ostuf Dr. Ladislaus 

Müller 

Stabskompanie 


1./1./SS-Pz.Gren.-Reg. 4 « DF» | 5./11./SS-Pz.Gren.-Reg 4 « DF» | 9./1IL/SS-Pz.Gren.-Reg. 4 
« DF » gp 


Cdts : SS-Ostuf. Scholtz et SS- Cdt : SS-Ostuf. Schultzer Cdt : SS-Ustuf Kohs 
Ustuf. Burgardt 


Armement : 12 MG Armement : 8 MG 34 légères ; 2 Armement : 16 MG34 légères ; 2 

(mitrailleuses) 34 légères ; 3 MG42 lourdes ; 2 mortiers 34, MG42 lourdes ; 2 mortiers 34 

MG42 lourdes ; 2 mortiers 34 Véhicules blindés : 2 SPW de 
type mSPW SdKfz 251/4. 


2./1./SS-Pz.Gren.-Reg. 4 « DF » 6./11./SS-Pz.Gren.-Reg 4 « DF » 10./111./SS-Pz.Gren.-Reg 4 
« DF » gp 


Cdt : SS-Ostuf. Gerhard Schwarz | Cdt: SS-Ostuf. Seifert Cdt : SS-Ostuf Heinrich Manz et 
SS-Ostuf Gross 


Armement : 12 MG34 légères ; 4 | Armement : 8 MG34 légères ; 3 Armement : 11 MG34 légères ; 4 

MG42 lourdes ; 2 mortiers 34 MG42 lourdes ; 2 mortiers 34. MG42 lourdes ; 2 mortiers 34 
Véhicules blindés : 2 SPW de 
type mSPW SdKfz 251/4. 


3./1./SS-Pz.Gren.-Reg. 4 «DF» | 7./H./SS-PzGren.-Reg 4 «DF » | 11./1I./SS-Pz.Gren.-Reg 4 
« DF » gp 


ent 


Armement : 12 MG34 légères ; 4 | Armement : 9 MG34 légères ; 4 Armement : 10 MG34 légères ; 4 
MG42 lourdes ; 2 mortiers 34. MG42 lourdes ; 2 mortiers 34. MG42 lourdes ; 2 mortiers 34 
Véhicules blindés : 2 SPW de 
e mSPW SdKfz 251/2. 


4./1./SS-Pz.Gren.-Reg. 4 «DF» | 8./11./SS-Pz.Gren.-Reg 4 «DF» | 12./11I./SS-Pz.Gren.-Reg 4 
« DF » gp 


Cdt. : SS-Ostuf Rosenstock Cdt : SS-Ostuf. Froni Cdt : SS-Ustuf. Stiks ou Hederer 


Armement : 2 MG ; 2 mortiers Armement : 1 MG ; 2 mortiers Armement : 7 MG; 2 mortiers 
34 ; 3 canons-antichar 7,5 cm ; 4 34 ; 2 canons-antichar 7,5 cm ; 4 34 ; 3 canons-antichar 7,5 cm ; 2 
obusiers légers d'infanterie 18 obusiers légers d'infanterie 18 obusiers légers d'infanterie 18 
(7,5 cm). (7,5 cm). (7,5 cm). 
Véhicules blindés : 6 mSPW 
(théoriques) SdKfz 251/16, 2 
m.SPW SdKfz 251 /4. 


Véhicules blindés du L./SS- Véhicules blindés du 1II./SS- Véhicules blindés du II./SS- 
Pz.Gren.-Reg. 4 (mot) « DF » Pz.Gren.-Reg.4 (mot) « DF » Pz.Gren.-Reg 4 « DF » gp 


4 SPW de type m.SPW SdKfz 87 m.SPW SdKfz 251 dont : 6 

251 ; 1 SPW de type m.Pz.Fu SPW SdKfz 251/16, 6 m.SPW 

SPW SdK£z 25 1/3 SdKfz 251 /2, 2 mSPW SdKfz 
251/4 et 11 m.Pz.Fu SPW SdKfz 
251/3 ou 251/11. 


13./ SS-Panzergrenadier-Regiment.4 « Der Führer » 


Cdt : SS-Ostuf. Erich Lenthe ou SS-Ostuf. Urban 


6 pièces de15 cm SIG 33 SdKfz 138/1 Bison 


14./SS-Panzergrenadier-Regiment.4 « Der Führer » 


Cdt : SS-Hastuf Friedrich Hermann 


12 pièces de 2 cm Flak 38 sur SdKfz 10/5 


15./SS-Panzergrenadier-Regiment.4 « Der Führer » 
Kradschützenkompanie (Krad = moto, absente de la Gliederung) 


Cdt : SS-Hastuf Häfke 


16./SS-Panzergrenadier-Regiment.4 « Der Führer » 
Pionierkompanie 


Kdr : SS-Ostuf Ernst Freiherr von Eberstein 


Armement : 18 MG34 légères ; 2 MG42 lourdes ; 2 mortiers 34 
Note : Cette unité recevra aussi un peloton de lance-flammes formé de 3 m.SPW SdKfz 251/16 


Effectif total du 4° régiment « DF » 
82 officiers, 574 sous-officiers, 2846 hommes de troupe et 36 Hiwis. 
Nombre total de véhicules blindés pour le 4° régiment « DF » 


105 m.SPW SdKfz 251 et dérivés, 19 m.Pz.FU, 6 SdKfz 138/1, 12 m.SPW SdKfz 10/5. 


Sources : À. Chazettes sur www.ddav-overlord.com ; A. Chazettes, Les opérations de la « Das Reich » en 
Creuse..., 39-45 Magazine n°176, 2001, p.2-20 ; A. Verwicht, La 2.SS-Panzer-Division « Das Reich », 
Panzer Voran n°13, 2002, p.2-7 qui mentionne qu'au 1.6.1944 la division ne dispose que d'environ la 
moitié de son armement et que d'une partie de ses véhicules. 


FER XERX 


